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ПОРЯДОК ПОЛБЗОВАНИИ КАТАЛОГОМ 


Каталог содержит номенклатуру сборочных единиц и деталей гидравлического вилочного по- 
грузчика ВП-05, которые могут быть заказаны как запасные части для нужд эксплуатации и ре- 
монта. 

Для удобства пользования каталогом в нем на рис. 1 приведена таблица с указанием номеров 
сборочных единиц, рисунков и страниц, на которых они размещены. 

Сборочные единицы с входящими в них деталями изображены на рисунках и указаны номера 
их позиций. 

Одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В спецификациях, относя- 
щихся к каждому рисунку, приведены номер рисунка, номер позиций, номера и наименования де- 
талей и количество их на сборочную единицу. 

При оформлении заказов на запасные части необходимо указать: 

1. Индекс изделия и его заводской номер. 

2. Обозначение (номер по чертежу), наименование детали или сборочной единицы по каталогу 
и требуемое количество. 

Отдельные детали и узлы могут отличаться от конкретного изделия в силу технических усо- 
вершенствований, постоянно вносимых в конструкцию машины. 


НОМ ТО ОЗЕ ТНЕ САТАГОСОЕ 


The catalogue contains Ше nomenclature of assembly units and details of a fork loader ВП-05, which 
can be ordered as spare parts for needs of operation and repair. 

For convenience of Ше catalogue use there 15 a table with the indication of numbers of assembly units, 
figures and pages, placed in a fig. 1. 

Assembly units with details are displayed in figures and the numbers of their items are indicated. 

To the same details the identical numbers of items are appropriated. In the specifications relating to 
each figure the following is indicated: figure number, position number, details number and name and their 
amount. 

At the spare parts orders registration it is necessary to indicate: 

1. Index ofan item and its factory number. 

2. Name (number in the scheme), name of a detail or assembly unit under the catalogue and required 
amount. 

The separate figures may insignificantly differ from a concrete item since technical improvements are 
constantly introduced into an excavator construction. 


ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ LIST OF ASSEMBLY UNITS 


Номера 
рисунков Обозначение Наименование Мате Стр. 
Fig. № Designation Page 
2 ЕЕ Е 


НЕ ЕНЕ ЕЕ === _- а ЗЕН 3 
____2 ___| 005-04-33.00.000 | Грузоподљемник | БатТСате | 8 
4 14 
14 
____6 ___| 005-04-33.04.000_____________ Рама основа | Мат Нате 14 
7 005-00-33.91.000-20 Гидроцилиндр наклона правый Right-Hand Declination Hydraulic Cylinder 16 
____8 | 005-07-02.70.000 | Кабина | Са 18 
___9 | 005-07-02.77.000 ___________ Установка вентилятора __ | Fanhstllation | 2 o 
Door Installation 
Steering Column 
Glass Installation 


312-20-02.80.000 или 
312-20-02.80.000-10 или Установка зеркала заднего вида Rear View Mirror Installation 
312-20-02.80.000-20 


005-04-02.11.000 Control Panel Installation 
005-06-04.00.000 Cab Tipping Mechanism 


16 
ка 
-04- 
| 
Hydraulic Equipment 
Pipings 
Filter 
Safety Valve 
Consumption Regulator 
Hydraulic Distributor 
Block of Valve «OR» 
Working Section 
Working Section 
Hydraulic Lock 
Working Section (Drive) 
Pressure-Drain Section 
Safety Valve 
Working Section 
Hydraulic Lock 
3 60 


005-04-80.04.000 Гидроуправление Hydraulic Control System 


1 2 3 4 5 
35 005-01-80.09.000 Гидроцилиндр поворота колес Steering Hydraulic Cylinder 65 


13.80.04.500-10 Control Unit 
13.80.04.920-10 Pedal Control Unit 
13.80.04.940-10 
64002.20.000 Пневмогидроаккумулатор с гидроклапанами Рпешпоћудгац с Accumulator with Hydraulic Valves 
СП-71.0.30.100-10 Check Valve 

41 005-04-87.12.000 Установка отопитела Cab Heater Installation 
ПЕНИ 
005-04-03.00.000 
005-04-03.20.000-10 Pump Installation 
005-04-03.19.000 Air Cleaner Installation 


oN 
~, 


| | | =| =| = 
хо | О | ОМ | до | бо | бо | бо | 541 Зи | ~ за 


Раештанс-Тугед Running Gear 
122 


58 005-13-00.00.000 Гидравлический вилочный погрузчик ВП 05-13 (с без- | Hydraulic Fork Loader ВПО5-13 125 
блочнои стрелой) 


005-06-33.00.000 Load-Carrier (without forks) 128 
| 60 1005-03-33.08.000 131 


Рис. 1 Fig.1 005-00-00.00.000 Гидравлический вилочный погрузчик ВП-05 Hydraulic Fork Loader ВП-05 


Количество 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 
Ref. № Designation Qty per assembly unit 


005-04-33.00.000 _Грузоподљемник ___"|Тоадсатг ____|_1 __| 2 | 9 | 


— 


_005-07-02.70.000 | Кабина м 
_005-06-04.00:000 | Механизм опрокидывания кабины ______ Cab tipping mechanism ___ | ___ 


— 


005-04-81.10.000 
005-06-88.18.000 Злектрооборудование Electric equipment 


005-04-00.00.080 
005-04-00.00.060 


25 


ЭО-3322А.60.00.001 


005-04-00.00.050 
005-04-00.00.003 
005-04-00.00.004 


7 
10 
1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


6. 
ВЕ 2 
ПБ ЗЕЯ 
НЕС ЕН 
ПЕСНИ 
и 
| 
(8. 
__14 | 
в 
ВЕТ НИЯ 
| 
18 | 
р | 
20 | 
__21 | 
22 | 
|__23 | 
24 
25 | 


Номера 
рисунков 
Fig. № 
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е 
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А 
Грузоподьемник и фары услобно не по 10 
(00 тече (1) 
пи ЈЕ! 
||| | 
| СТД) || 
= Ка 


Рис. 1.1 Гидравлический вилочный погрузчик 
Fig. 1.1 Hydraulic Fork Loader 
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Капот услобно не показан. 
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Рис. 1.2 Гидравлический вилочный погрузчик 
Fig. 1.2 Hydraulic Fork Loader 


Рис.2 Fig.2 005-04-33.00.000 Грузоподъемник Гоад-Саглег 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly Fig. Ne 
unit 


2 3 


005-01-33.00.011 Collar beam 


005-01-33.00.010 
005-01-33.00.012 


005-04-33.00.013 
005-01-33.00.016 


005-00-33.00.110 


102309 Роликоподшипник Roll bearing 


Disk spring 


005-04-33.00.020 
005-04-33.00.009 
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Рис. 2.1 Грузоподђемник 
Fig. 2.1 Гоад-Сагпег 
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Рис. 2.2 Грузоподъемник 


Епа. 2.2 Гоад-Сагпег 


11 


27 
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Рис.3 Fig.3 070-70-16.00.000 Гидроцилиндр подъема Rise Hydraulic Cylinder 


Обозначение Наименование 
Designation 


070-70-16.00.100 Cylinder 
9833.012-016-25-2-3 | 
30-33224.24.01.014 Plug 
00.00.12.070 Кольцо опорно-направляющее KOB70 Ring 
или 

Е22-070-30-2,5 ТУ 18.0106-95 Кольцо Ring 


Плунжер Plunger 
Bushing 
Bush 
Safety ring 
i 


Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly 


бе 


= 
са 


= 
бе 


Е1-070-3 ТУ18.0101-95 Кольцо Ring 
01-070 Кольцо 1 


Е52-070 Грязесъемник Mud scraper 
01-070 Колъцо Ring 


или 
00.00.10.070 Грязесъемник ГСВ 70 Mud scraper 
Шнур Ø 4,6 L=265 мм Шнур 04,6 L=265 мм (материал: pe- | Cord 
зина 7-ИРП-1078А TY38005.204-84) 
070-70-16.00.002 Болт Вой 
070-70-16.00.003 Кольцо Ring 


6 

__8 

ПИЕСИ 

Screw 
12 
13 
14 


12 


73 14 АА а 4 5 6 4 Z7 4 Л ми 


ји Г 


ова И ооо Прг 


(сеат ть ри {Г сар 
| ро — ли >N | 


С] 


Рис. 3 Гидроцилиндр подъема 
Fig. 3 Rise Hydraulic Cylinder 


Рис.4 Fig.4 005-01-33.02.000 Каретка Carriage 


Обозначение Наименование Маше 
Designation 


6 __| 10450.16.01.05 Ша пп аве | 


Обозначение 
Designation 


e 


Обозначение Наименование Мате 
Designation 


6 __| 10450.16.01.05 Ша _|Уаћа | 


14 


Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly 


Количество 
на одну сб. единицу 


Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly 


Ne 
рисунков 


ЕН 
СЕН 


A 22 


тр 


Рис. 4 Каретка 
Fig. 4 Carriage 


Рис. 5 Рама выдвижная 
Fig. 5 Sliding Frame 


15 


Puc. 6 Рама основнал 
Fig. 6 Main Frame 


Рис.7 Fig.7 005-00-33.91.000-20 Гидроцилиндр наклона правый Right-Hand Declination Hydraulic Cylinder 
005-00-33.92.000-20 Гидроцилиндр наклона левый Left-Hand Declination Hydraulic Cylinder 


Количество 
Обозначение Наименование на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly unit 


005-00-33.92.300 Цилиндр левый Left-hand cylinder 


| 
6 | ; 
ЕСЕН 
ЈЕ 1 

| 
= 


16 


3 


10 


11 или 12 13 15 16 17 18 19или20 21 23 


4 | 
или 5 или 


14 22 


> 
ны 


25 


Рис. 7 Гидроцилиндр наклона 
Fig. 7 Declination Hydraulic Cylinder 
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Рис.8 Fig.8 005-07-02.70.000 Кабина Саһ 


Количество № 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Хо Page 


005-07-02.71.000 Корпус кабины | Cab casing | 
005-07-02.77.000 _Установка вентилатора | Fan installation | 1 __| 9 [2a] 
005-06-02.60.015 Кожух фары Headlamp housing Аааа раа) 


РЕ 793 Сиденье (ООО «Пилот-Россия», | Seat 1 
г. Екатеринбург) 


Поручень [Handrail пп 
___6 005-04-02.07.000 | Установка педале | Pedals installation | 1 | Nun | 23 | 
____8 | 005-07-02.72.000 | Установкадвери | Door installation пл 
___9 __| 005-07-02.70.100 _______| Поручељ __|Напаа пп 
005-07-02.74.000 Glass installation 

12 312-20-02.80.000 или Установка зеркала заднего вида (МАЗ) Rear view mirror installation 

312-20-02.80.000-10 или Установка зеркала заднего вида (КамАЗ) | Rear view mirror installation 

от | 312-20-02.80.000-20 Установка зеркала заднего вида (ЗИЛ) Rear view mirror installation 


Bracket 


18 


Рис. 8.1 Кабина 
Ето. 8.1 Сађ 


L 
бе le ав 
C |) 


16 


Рис. 8.2 Кабина 


Fig. 8.2 Cab 
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Рис.9 Fig.9 005-07-02.77.000 Установка вентилятора Кап Installation 


Количество 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу ана Стр. 
Ref. № ано Е рег assembly unit аа Ме ВИШЕ 


________005-07-02.77000 _____ | Кола Сар | 

Стас орат вековете ва 
3 изльооовка йо Щаба ае в 
4100465109 Шайба Мог 


__5 |95ман50о ООО ООО ПОР ОО ОО ПО 
___6 | 11652.4x20.01.016 | Bar Боо 


ния-ОКМА») 
325 114 004 Вентиляционный дефлектор (ЗАО «Ком- | Fan deflector 1 
пания-ОКМА») 


Со 
ле] 


Рис. 9 Установка вентилатора 
Fig. 9 Fan Installation 
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Рис. 10 Е. 10 005-04-90.00.000 Сиденье Seat (до 01.06.2005 г.) 


Количество 


Обозначение Наименование на одну сб. единицу 
Designation 


1 005-04-90.00.003 
005-04-90.00.002 
005-04-90.00.002-01 


Qty рег assembly unit 


005-04-90.02.000 Подушка B сборе с механизмом продольной 
регулировки 


00. 

312-00-86.00.015 

: 

___6 __| 90-33224.08.00.024 Shock absorber 
__7 | . 


7 005-04-90.01.700 
005-04-90.01.000 Подвеска сиденья Suspension of a seat 


бе Наклон спинки 


Продольное перемещение 
0 


Ручка регулировки 
наклона спинки 


Ход подвески 


Ручка регулировки 
продольного перемещения 


Ручка регулировки по бесу 


8 


Рис. 10 Сиденье 
22 


Fig. 10 Seat 
Рис. 11 Fig.11 005-04-02.07.000 Установка педалей Pedals Installation 


Количество 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу о Стр. 
Ref. № Designation ны рег assembly unit = № т 


[1 | 003-00-02.30.050 

___2 __| 005-04-02.07.007 НЕЕ: С НЕЕ Е 
___3 |397.3.2х25.019 Momar __"Сотра ______| "__2 ОИ ОО 
005-04-02.07.001 ООО О ЗОО ООО ООО ОО | 
| 5 | 005-04-02.07.008 Болт регулировочный Adjusting bolt ЕНЕ ЗИ ЕИ ЕЕ 
С 6 005-04-02.07.002 ЕЕ ЕНЕ 
005-04-02.07.030 
___8 | 005-04-02.07.004 
___9 __| 005-04-02.07.006 [Oes __|Рмж ____ | "1 ___|__- 
005-04-02.07.003 оа ЗОО "2 ОИ О 
005-04-02.07.020 | Педаљ _ Реда 1 
005-04-02.07.005 Hakama __"Нар _____-| i 
005-04-02.07.010 |Рича Пе ПОР ОО || 
005-04-02.07.040 Кронштенн __|Вак« пп 


мы 


____2 ДЕ 


| 


о |= = 


— 


23 


17 


14 


о © 


Ось сиденья 


Рис. 11 Установка педалей 


Fig. 11 Pedals Installation 
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Рис. 12 Fig.12 005-06-02.63.000 Установка замка Lock Installation 


Количество № 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 


[1  [005-06-02.63.080 мм 

___2 __| 005-04-02.03.003 ____|Пружна м 
_005-06-02.63.500 замони ок 
050602063800 ная ИА 


= | = | 


6. 
Е ИН 
ръба 


005-04-02.03.004 Bracket 


25 


Рис. 12 Установка замка 
Fig. 12 Lock Installation 
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Рис. 13 Ко. 13 005-07-02.72.000 Установка двери Door Installation 


Количество 
Обозначение на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly unit 


6 
Ге: ЕНЕ 
ЕЕ 
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Рис. 13 Установка двери 
Fig. 13 Door Installation 
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Рис. 14 Но. 14 005-04-02.05.100 Колонка рулевая Steering Column 


Количество № 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly unit g 


1 
____6 | 005-04-02.05.102 Облик „те _____- 
___8 [K025 ____________- Комбинация приборов | Device combination пила 
____9 ___ 005-04-02.05.019 Как "Сава S 
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Рис. 14.1 Колонка рулевая 
Fig. 14.1 Steering Column 
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Рис. 14.2 Колонка рулевая 
Fig. 14.2 Steering Column 
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Рис. 15 Ко. 15 005-07-02.74.000 Установка стекол Glass Installation 


Количество 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу ыы Стр. 
Ref. № Designation арно ро рег assembly unit == № = 


ст ___005-07-02.74.001 
___2 __| 005-07-02.74.002 Е (јас је 
005-07-02.74.003 Стакло __|базе ор Ер ПО 


005-07-02.74.004 
___5 | 005-07-02.74.005 Right lateral glass Бтр -_ ЕЕ 
6 005-07-02.74.006 Upper glass — n АЯ НИ 


005-06-02.64.008 Вставка (Пластина 1Ф-І-ТМКЩ-С-4 | Plate 
ГОСТ 7338-90 4х15) 


32 


92929 


аба 


сто 
#4 


ръъз 
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хх 


ГУД 
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zj ЕУ JE 72 
| | | | b 
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Рис. 15 Установка стекол 
Fig. 15 Glass Installation 
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Рис. 16 Fig. 16 312-20-02.80.000 
312-20-02.80.000-10 
312-20-02.80.000-20 Установка зеркала заднего вида Rear View Mirror Installation 


Количество 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу ка а Стр. 
Ref. № Designation == рег assembly unit === Ме Па 


___ __| 312-20-02.80.300 
___2 __| 312-20-02.80.200 Е ое (| | ој 


3 504 В-8201015-01 Зеркало наружное заднего вида | Rear view mirror 1 
ОСТ37.001.451-87 


[4 __| 312-20-02.42.100 ___ | Кроншейн [Braket ___""|_|_1 e o 
___5 1 5320-8201020-01" _______ Зеркало наружное заднего вид Rear view mirror "| __|___|_ 
___6 __| 431410-8201015%" Зеркало наружное заднего вид | Rear view mirror __ | __|___|__ 
___7  [312-20-02.80.400** вот ВН 
| 8 123.02.08004 |Hema _"""|Мтее | 


* - для (for) 312-20-02.80.000-10 
** для (Юг) 312-20-02.80.000-20 
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Зерколо наружное заднего Зеркало наружное зайнего Зеркало наружное задиего 
Вида 5048-8201015-04 Вида, 5320-8201020-0 вида 457#10- 42010 15 


2 3 4 


Рис. 16 Установка зеркала заднего вида 
Fig. 16 Rear View Mirror Installation 
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Рис. 17 Ко. 17 005-04-02.11.000 Установка пульта Control Panel Installation 


Количество 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу мы 
Ref. № ини или рег assembly unit e Ме 


ПОТ 008:04:0211100 _______ Корпус пулы Conrol panel casing пп 
2 |Пезвмевваавот em | Е О 
s ЕЕ ЗЕ СО т ООО ë ë oë o О О O 
4 [60266709 шв мово С О О O 


5 |11371.6.01.08кп.019 ша мог | ЖЕ || 
___6 __| 14524%1609 ____|Шурп __"|Уоодатку ___""_|__3 || | 
___8 __| 2105-8203200 | Пепељни м 
___9 __| 005-04-02.11000 ____|Скобд __"|Јафр || || 
[10 __|_005-04-02.11.002 ______| Облицова пв __"|__- 
| 11 |17473.ВМ4-86х1248019 |Вит __""|5<<е«“ _____|_|_"_2 "|| 
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Рис. 17 Установка пульта 
Fig. 17 Control Panel Installation 
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Рис. 18 Fig.18 005-06-04.00.000 Механизм опрокидывания кабины Cab Tipping Mechanism 


Количество 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly unit 


10 


7798. М10-Вех50.20.019 
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15 


16 


ча $$$“ 
ГА 


ха 


ааа ии 


25 


18 


Рис. 18.1 Механизм опрокидывания кабины 


Fig. 18.1 Cab Tipping Mechanism 
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Механизм опрокидывания 
кадинь 6 радочем состоянии 


1 A 


В 


Рис. 18.2 Механизм опрокидывания кабины 
Fig. 18.2 Cab Tipping Mechanism 
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Рис. 19 Но. 19 005-04-80.00.000 Гидрооборудование Hydraulic Equipment 


Количество 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу рисунков 
Designation Qty per assembly unit Fig. Ne 


005-04-80.01.000 Трубопроводы (Ре 20 


[4  |6402.12.65T.019 Ша _|Уаћг ____ o Aa e i 
___5 __| 13711201.019 ____ |Шабба _"|Уаћг _____|___4= e S | 
6 __| 005-04-80.04.000 ________ Гидроуправление | Hydraulic control system | __1 100 
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Рис. 19 Гидрооборудование 
Fig. 19 Hydraulic Equipment 
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Рис. 20 Fig.20 005-04-80.01.000 Трубопроводы Pipings 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly unit g 


1 | 
РВД 12-28(М22х1,5)-650-У | Hose L=650 mm | 


> 
N 


7 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
1 


7796.М12-8х35.88.40Х.019 
005-01-80.01.001 


ЭО-3322А.23.02.001 
23358.18М3 
ЕКА-60.05.002 


9833.035-040-30-2-3 


| === [РВД 20-33(М42х2)-650-У 
005-04-80.01.160 


ЭО-3322А.04.00.003 
30-33224.04.00.213 


3 
4 
3 
4 


о | 005-04-80.01.030 
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7796 М1О Виз 88.40 019 
2246. Зов 08T 2C Проволока 1. 20052 w 


005-04-80.01.003 Рукав 40х51-1,6 1-90042 мм 


0 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
0 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly unit g 


2 


Э0-3322Д.23.02.003 


N 
о 


41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
62 
63 
64 
65 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 


: 
= 


| PBA 12-28(М22х1,5)-1250-У Hose 1=1250 mm 
005-04-80.01.250 


N 
> 


005-04-80.01.180 
30-3323.01.80.004 


005-04-80.01.140 
005-04-80.01.220 


005-01-80.01.210-10 
005-00-80.01.700 Регулатор расхода 
314-02-71.00.002 


005-04-80.01.001 Рукав 65х77,5-0,29 L=430+2 мм 


9833.030-035-30-2-3 
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съ У О |Бора 


Рис. 20 Трубопроводы 
Fig. 20 Pipings 
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Рис. 21 Ео.21 005-04-80.01.020 Фильтр Filter 


Обозначение Наименование Мате 
4 55Р-661А-1-06 ТУ55.11224.00 

ПИЕ ЕЧЕШЕ 

| 6 | й 


23.01.84.302 
23.01.84.305 


Кольцо уплотнительное от фильтра «Ре- 
готмас 661-1-05» Sealing ring 


1 


Рис. 21 Фильтр 
Fig. 21 Filter 
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Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly unit 


4 


Рис. 22 Fig.22 РС 120-71.80.240 Клапан предохранительный Safety Valve 


Количество № 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 


23.01.84.332 
23.01.84.333 Клапан 1 
3 


| 3 | РС120-71.80.241 Корпус Housing 


23.01.84.326 Шайба регулировочная Adjusting washer 
23.01.84.327 Spring 
[6 | 23.01.84.331 Ring 


220 | 
| 
| 


РРА КЕ КЕ РРА Ра 


гу 

| | 

у 
Npp 

Ен 

| 

зах 


: N 
АРА ААА РА И, 
d 


Ф 
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Рис. 22 Клапан предохранительный 
Fig. 22 Safety Valve 


м 
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Рис. 23 Fig.23 005-00-80.01.700 


Регулятор расхода Consumption Governor 


Количество № 

№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ве. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 

1 005-00-80.01.701 Штуцер Pipe union 1 

2 005-00-80.01.710 Муфта Clutch 1 

3 005-00-80.01.702 Плунжер 1 

4 13941.823 Кольцо Ring 1 

5 30-3322А.25.10.113 Прокладка Gasket 2 

6 005-00-80.01.703 Пружина Spring 1 


Yy 
PETERA 


Ц 
ЊЕ 


4 — 
H о 


Рис. 23 Регулатор расхода 
Fig. 23 Consumption Governor 
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Рис. 24 Fig.24 005-520.06 Гидрораспределитель Hydraulic Distributor 


Количество № 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Хо Page 


___2 [505.10.00.300 мм 
3 520.20.50.300* Секция рабочая (подъем) Working section 26 52 
ВЫШЕ ИЕ ИЕ а з. 
___4 1 520.20.53.700 _________| Секцил рабочая (ход) | Working section (drive) 9 | 55 | 
Ба 
___6 __| 520.50.00.003 Ша М | 
___8 __| 505.50.00.010 | Штуцер __„Ррешоао | 
___9 __| 520.50.00.000 | Трубопровод Вірш | 
___13 __| 6402.6.657.0199 __Шавба _Уаћ«г _____| "4 _____|___ 
___14 _ | 505.20.02.005 юшин ВАГ "|" | | | 
[15 | 1738М12-8их35.88.019 ЕО Е | "24 | || 
___16  |6402.12.65T.019 Ша _Уаћа« "| 24 | | | 
___17 | 9833.012-016-25-23 Коль Ај 4 | | | 
| 18 | 9833.038-044-3623 ___ Колљц Вав 
__19 | 9833.030-035-30-23 ___|Колљцо __""|„Љт "|" о ____|___ 
___20 | 3268.10/65 __|Пломба Уа A d S 
ом Baoe _____ Проволока 500 име ров 
__22 |нмг _"|Залуша РЕ "| ""_- _______ 


* - до 01.04.2004 г. 
** -с 01.04.2004 г. 


— | 


— 


— | ~ 
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Рис. 24 ГидрораспределителБ 


Fig. 24 Hydraulic Distributor 
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Рис. 25 Ео.25 520.32.00.000-20 Блок клапанов «ИЛИ» Block of Valve «ОК» 


Количество 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу мота Стр. 
Ref. № Designation ПЕН БЕНИ рег assembly unit -n Ме е 


С Тоде ру оо еви 

Су залови Ва ја 
__3 _ | 50-3323.20.83.071-20___ |Заглуша мм 
4 _ | 9833.018-022-25-23 [Кол ВК 
___5 __| 9833.012-016-25-23 (Комо ЕВ 
__6 | 3722 68060 ____"|Шарк мы 


Рис. 25 Блок клапанов «ИЛИ» 
Fig. 25 Block of Valve «ОК» 
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Рис. 26 Ер. 


26 520.20.50.300 Секция рабочая Working Section 


Количество Ме 
№ поз. Обозначение Наименование на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 

1 520.20.20.019 Шпилька Рш 2 
2 520.20.20.021-12 Упор пружины Spring stop 1 
3 520.20.20.057* Пружина внутренняя Internal spring 1 
4 520.20.20.056“ Пружина наружнал Outside spring 1 
5 520.20.20.017-31 Крьшка Соуег 1 
6 520.20.20.003-01 Упор пружины Spring stop 1 
7 520.20.20.002 Золотник Slide valve 1 
8 520.20.20.101 Корпус Housing 1 
9 9833.055-060-30-2-3 Кольцо Ring 2 
10 520.20.20.018-41 Крвшка Соуег 1 
11 520.20.20.025 Штуцер Pipe union 2 
12 9833.012-016-25-2-3 Кольцо Ring 4 
13 520.20.20.022-10 Колвцо запорное Locking ring 1 
14 520.20.20.020 Шаиба упорная Thrust washer 2 
15 5915.M12-6H.5.019 Гаика Ми 2 
*-для машин выпуска до 2004 г. данные пружины необходимо приобретать в комплекте с упорами поз.2 и поз.6 
1 5 А 5 б Й 8 10 11 
12 
у 
о 
о о 
14 13 


Рис. 26 Секция рабочая 
Fig. 26 Working Section 
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Ме поз. Обозначение 
Ref. № Designation 


Рис. 27 Fig.27 520.20.53.750 Секция рабочая Working Section 


Наименование 


Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly unit 


рисунков 
Fig. № 


Стр. 
Page 
O 


2 
2 520.20.20.057* Пружина внутренняя Internal spring 1 
3 520.20.20.056“ Пружина наружнал Outside spring 1 
4 520.20.20.003-01 Упор пружины Spring stop 1 
5 520.20.20.017-31 Крвшка Сомег 1 
6 520.20.53.161 Корпус Housing 1 
7 13.71.80.780 Гидрозамок односторонний Hydraulic lock 1 28 54 
8 9833.030-035-30-2-3 Кольцо Ring 2 
9 520.20.53.752 Золотник Slide valve 1 

10 9833.055-060-30-2-3 Кольцо Ring 2 
11 520.20.20.018-41 Крьшка Соуег 1 
12 520.20.20.021-12 Упор пружины Spring stop 1 
13 520.20.20.022-10 Колвцо запорное Locking ring 1 
14 520.20.20.019 Шпилька Рш 2 
15 520.20.20.025 Штуцер Pipe union 2 
16 9833.012-016-25-2-3 Кольцо Ring 4 


*-для машин выпуска до 2004 г. данные пружины необходимо приобретать в комплекте с упорами 103.4 и поз.12 


5 0 7 


Ена тур 
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mii 0] | 


Т 


СО ие 


Un 
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СЕ. Е т 2 E 


7 СИ ЕЦ 


Рис. 27 Секции рабочал 
Fig. 27 Working Section 
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Рис. 28 Ко. 28 13.71.80.780 Гидрозамок односторонний Опе-54ед Hydraulic Lock 
Обозначение Количество № 
Designation Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Расе 
520.20.03.100 Hydraulic lock 


! ПЕН 
__2 | 13.71.8078 (Корпус оа | Еј О 
Плунжер ПЕНИ ЕЕ 


Qty рег assembly unit Fig. Ne 


| 6 | 9833.028-032-25-2-3 Кольцо 
9833.020-025-30-2-3 Кольцо 
| 8. | 13.71.80.784 Пружина 


Z тет 
ШОК е | ЧА ШЕ 
| № 


РИ Еве ~ И г Гад | я 

Ст! 

ДИМ АНИ 
| 


8 


Е 
в 


Рис. 28 Гидрозамок односторонний 
Fig. 28 Опе-514е4 Hydraulic Lock 
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Рис. 29 Ео.29 520.20.53.700 Секция рабочая (ход) Working Section (Drive) 


Количество Ме 

№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 

1 520.20.20.057* Пружина внутренняя Internal spring 

2 520.20.20.056“ Пружина наружнал Outside spring 1 

3 520.20.20.003-01 Упор пружины Spring stop 1 

4 520.20.20.017-60 Крьшка Соуег 1 

5 КПП32-250-40-ОСР Клапан предохранительно-подпиточный Safety and feeding valve 2 

(ЛГФИ494141.003) 

6 520.20.53.101 Корпус Housing 1 

7 520.20.20.002 Золотник Slide valve 1 

8 9833.055-060-30-2-3 Кольцо Ring 2 

9 520.20.20.018-40 Крвшка Сомег 1 

10 520.20.20.025 Штуцер Pipe union 2 

11 9833.012-016-25-2-3 Кольцо Ring 2 

12 520.20.20.021-12 Упор пружины Spring stop 1 

13 520.20.20.022-10 Колвцо запорное Locking ring 1 


*-для машин выпуска до 2004 г. данные пружины необходимо приобретать в комплекте с упорами 103.3 и поз.12 


1 


7 


8 


Рис. 29 Секция рабочая (ход) 
Fig. 29 Working Section (Drive) 
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Рис. 30 Ео.30 505.21.62.100 Секция напорно-сливная Ргеѕѕиге-Ргаіп Section 


Количество Ме 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 
1 520.20.20.019-10 Шпилька Рш 1 
2 5915.М12-6Н.5.019 Гайка Nut 1 
3 520.20.20.020 Шайба упорная Thrust washer 1 
4 520.21.60.017 Крвшка Соуег 1 
5 505.20.02.000 Клапан предохранительный Safety valve 1 31 57 
6 505.21.62.001 Корпус Housing 1 
7 9833.055-060-30-2-3 Кольцо Ring 2 
8 520.21.80.002 Золотник Slide valve 1 
9 520.20.20.018-40 Крвшка Сомег 1 
10 505.20.02.003 Упор пружины Spring stop 1 
11 520.20.20.056“ Пружина наружнал Outside spring 1 
12 520.20.20.021-12 Упор пружины Spring stop 1 
13 520.20.20.022-10 Колвцо запорное Locking ring 1 
14 520.20.20.025 Штуцер Pipe union 1 
15 9833.012-016-25-2-3 Кольцо Ring 2 
*-для машин выпуска до 2004 г. данную пружину необходимо приобретать в комплекте с упорами поз.10 и поз.12 
5 
А 
А 
и Ih 
Л 7 (15. 
5 8 
2 
1 о о о 9 
о 
13 12 11 10 


Рис. 30 Секция напорно-сливная 
Fig. 30 Ргеззиге-Огаш Section 
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Рис. 31 Ео.31 505.20.02.000 


Клапан предохранительный Safety valve 


Количество № 

№ поз Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 

1 505.20.02.002 Плунжер Plunger 1 

2 505.20.02.001 Корпус регулировочный Adjusting housing 1 

3 9833.012-016-25-2-3 Кольцо Ring 1 

4 505.20.02.003 Винт настроечный Screw 1 

5 505.20.02.005 Гаика Ми 1 

6 9833.020-024-25-2-3 Кольцо Ring 2 

7 505.20.02.010-10 Переходник Адарѓег 1 

8 ЭО-3323А.08.07.103 Гайка Nut 1 

9 КП20-250-40-ОСМ Клапан предохранительный Safety valve 1 

(ЛГФИ494.141.005) 
7 2 5 4 5 
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Рис. 31 Клапан предохранителБНБИ 
Fig. 31 Safety valve 
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Рис. 32 Fig. 32 520.20.53.990 


Секция рабочая Working Section 


Количество Ме 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 
1 520.20.20.020 Шаиба упорная Thrust washer 2 
2 520.20.20.057* Пружина внутренняя Internal spring 1 
3 520.20.20.056% Пружина наружнал Outside spring 1 
4 520.20.20.003-01 Упор пружины Spring stop 1 
5 520.20.20.017-31 Крвшка Сомег 1 
6 520.20.53.161 Корпус Housing 1 
7 13.71.80.750 Гидрозамок односторонний Hydraulic lock 1 33 59 
8 9833.030-035-30-2-3 Кольцо Ring 2 
9 520.20.20.002 Золотник Slide valve 1 
10 9833.055-060-30-2-3 Кольцо Ring 2 
11 520.20.20.018-41 Крвшка Сомег 1 
12 520.20.20.021-12 Упор пружины Spring stop 1 
13 520.20.20.022-10 Колвцо запорное Locking ring 1 
14 9833.012-016-25-2-3 Кольцо Ring 2 
15 520.20.20.019 Шпилька Рш 2 
16 520.20.20.025 Штуцер Pipe union 2 
17 9833.012-016-25-2-3 Кольцо Ring 2 


*-для машин выпуска до 2004 г. данные пружины необходимо приобретать в комплекте с упорами 103.4 и поз.12 
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Рис. 32 Секция рабочая 
Fig. 32 Working Section 
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Рис. 33 Ерр.33 13.71.80.750 Гидрозамок односторонний Hydraulic Lock 


Обозначение Наименование Мате 
Designation 


520.20.03.100 Hydraulic lock 
13.71.80.762 


13.71.80.755 


| 
13.71.80.751 
9833.030-035-30-2-3 


Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly 


А1 A2 


PL Ра 


АТ, A2 - отвод (branch) 
Pl; P2 = подвод (supply) 


Рис. 33 Гидрозамок односторонний 
Fig. 33 Hydraulic Lock 
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Рис. 34 Fig.34 005-04-80.04.000 > Гидроуправление Hydraulic Control System 


№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу рисунков Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 
[2 __| 005-04-80.04.020 [Переходник [Ам 2 
___4 __| 005-04-80.04040 ______ Переходник ЈА OOOO O O o’ S 
___8 | 005-04-80.04.080___ |Вал _„Уаа __"""""| тт | 
___10 1005-01-80.01.100 [Трубопровод _"„Ррг "| "2 S S S S 
___11 __| 005-01-80.01210 ___| Угољнк _""""Ебо~ ___" | "2 || 
___14 | 005-01.80.09.000 ______| Гидроцилиндр | Hydraulic cylinder | "1 | 35 | 6 
___19 __| 13.80.04.500-10 ________ Блокуправления __Сопошие | 1 O 36 | 67 
20 __| 13.80.04.920-10 ________ Блокуправления _Соподше "| "2 | 37 | 6 
21 | 13.80.04.940-10 _______ Блок управления _Сопаше "|" 1 | 38 | 7 
|26 | 30-33234.07.31.040 | Руҝав1=150мм __НМозјебтт |" 2 | |. 
__32 | 90-33234.07.31.090 | Pyxas L=500 mm __НМозеКезбдтт | "1 ___ | O 
__34 | 90-33234.07.31.110 ___| Рукав =650мм _Нозебаббдтт |" з | |___ 
__35 | 90-33234.07.31.120 [Рукав 750 мо _НИовејећббит |" 2 "|| 
___36 | 90-3323A.07.31.125-10 | Рукав L=850 mm _НМозејебобтт |" 2 | |. 
__38 |20-3323А.07.31.130-10 | Рукав L=950 mm | HoseL=950mm "| "1 ___| | O 
__40 _ | 30-33234.07.31.150 [Рукав 100 мо __Новекеибтт | 2 || O 
__41 | 30-33234.07.31.160 | Рукав L=1200 mm __Новеје ботт | 2 || O 
__42 | 30-33234.07.31.170 | Рукав L=1300 mm __Новебе обтт | "1 ___| e O 
__43 _ | 30-33234.07.31.180 | Pyxas L=1450mm_ _Новејемзобвт "|" __| | 
__46 | 30-33234.07.31.210 ___| Рукав L=2100mm __Новеједобтт | "2 S S O 
__48 _ | 30-33234.07.31.230 | Pykas L=2500 mm __Новејеадбообтт | "2 | | O 
__53 _ | 90-33234.07.21.350 | Трубопровод 10x1 L=530 mm ___ | Piping 10x1 L=530mm "| 1 ___| | O 
__54 120-3323А.07.21360 | Трубопровод 10x1 L=175 mm | Piping 10x1 L=175mm | о__ | |. 

58 ЕТ 

61 

62 


65 64002.20.000 Пневмогидроаккумулятор с гидроклапанами | Рпешпоћудгашс accumulator with hydraulic 
valves 


51 
83 
вв 
oo __|005.04-04.00.002 ба мава 
os __| ЗО-ЗЗОЗА 06.07.0020! шер — Pewi  ă  ă O 0 >? o ë o 
___об [5033230713002 ____| Шнифи = o m oo o o — 
100—1 30-33224.2400.006 Шер — [Ppemon в 


60 


= о | о О =. NIN =e | о | Бо | 63 | нај |м 


N 


ПЕЕ 
_______ 
Ге 
ЕНЕ 
Е 
_______ 
ПЕЕ 


— 


Тройник 
Штуцер 
Заглушка 
Тройник 
Гайка 

- 


Количество 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 
N 


4 
Втулка Bushing 
Штуцер 
Хомут 
Бо 44 
Хомут 2 
Уголъник | 
ов 2 
осите 2 
рока 
Подшипник 
Подшипник 


НДМ80-У250 Насос-дозатор Pump-batcher 


312-04-80.04.002 Чехол 


Колесо рулевоє «Вираж» 
E [8028225680 
Манометр 
Манометр 


61 


Блоки зпрабления Блок ипраёления 
13.80.04 920-10 Во {200 / 15. 40. 04 500-10 


ET МВ отв. 
850 [2,9 Ово, зв 
в. Z 19 блок чпраблениа 


13.80.04. 940-10 


7.175 
Cans TA 100 
ји | әр 450 
09 45 
126 ѓ 


41 


ПА 6400220000 


_ Рис. 34.1 Гидроуправление 
Fig. 34.1 Hydraulic Control System 
62 


Усповнье обозначения 
(Conventional image): 


Вп - вилы подъем (forks raising); 

Во - вилы опускание (forks lowering); 
Вподв. - вилы подворот (forks turns toward}; 
Bors. - вилы отворот (forks turns away); 
H - напорная секция (pressure section); 
Дх - добавка хода (addition of move); 
Хв - ход вперед (томе forward); 

Хн - ход назад (томе раск); 

P - напор (pressure); 

T - слив (drain); 

Тр. - трубопровод 10x1 (piping); 
Числовые значения - дины рукавов 

и трубопроводов 

(Numbers - lengths of hoses and 
pipings). 


Условные обозначения 
(Conventional image}: 
H - напор (presure) (Р); 


Спок A) Сл - слив (агат) (T); 
ра Пр - поворот вправо (Б) 
2 (turn to the right); 
81 „Ш. Л - поворот влево (А). 
ЗН (turn to the left); 
128 ҮҮ Тр - трубопровод (piping); 
Е заа Числовые значения - 


М7 
= длины рукавов и трубопроводов 
- и A a | (Numbers - lengths of hoses and 
pipings). 


45 


Гидробак 
(Hydraulic tank) 


14 
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85 
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106 


161 


14 


Рис. 34.2 Гидроуправление 
Fig. 34.2 Hydraulic Control System 
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Рис. 34.3 Гидроуправление 
Fig. 34.3 Hydraulic Control System 
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Рис. 35 Ео.35 005-01-80.09.000 Гидроцилиндр поворота колес Steering Hydraulic Cylinder 


Обозначение Наименование 
Designation 


005-01-80.09.010 Rod 
Internal nut 
Screw 
Piston 


Pipe union 

Half-ring 
005-01-80.07.014 Кольцо защитное Safety ring 
или KOH-100 (00.00.11.100) Кольцо опорно-направляющее Ring 
TY18.0104-95.E13-100-5 Кольцо Ring 


Ring 
Liner 
005-01-80.07.009 Кольцо защитное Safety ring 


или КОВ-63 (00.00.12.063) Кольцо опорно-направляющее 

ТУ18.0107-95.Е52-063 Грязесъемник Mud scraper 
и 01-063 Кольцо Ring 

или 

ГСВ-63 (00.00.10.063) Грязесъемник Мид зсгарег 
и 9833.070-078-46-2-2 Колъцо Ring 


005-01-80.07.004 
005-01-80.07.002 
005-01-80.07.013 Segment 


Ring 
Collar 
Ring 
Nut 


005-01-80.07.001 Eye 


TY18.0106-95.E22-063-30-2,5 | Кольцо Ring 
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Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly 
unit 


Ne 
рисунков 
Fig. № 


= 
+ 


10 11 12 13 1415 16 17 
[| 


18 


Рис. 35 Гидроцилиндр поворота колес 
Fig. 35 Steering Hydraulic Cylinder 
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Рис. 36 Еі. 36 13.80.04.500-10 Блок управления Control Unit 


Количество 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 


І 


6402.8.65Г.019 


се 


| 


| 

| 
6 
[НЕ ЕЛ 
ре! | 
| 

| 

| 

. 
. 
. 
| 
| 
| 
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№ 
рисунков 


n 
да 
За 
ад с 
н © 
о ч 
кој 
Ф 
у о 
Во 
та 
© 
що он 
= До ОС 
i НО де 
об но 
ер EJ ом 
р: wo „3 
| ! ! 
= 
кс а 3 


A -- 
H 
| 


| | А 
~ AA ДА 


She м 10 
СА Ернст Зее ИТ 


са # 


(ОЈ 
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Рис. 36 Блок управленил 
Fig. 36 Control Unit 
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м АРА 
ЕТ] 


я 


22; 


Рис. 37 Fig.37 13.80.04.920-10 Блок управления педальный Pedal Control Unit 


Количество 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 


2 


6402.6.65T.019 
13.80.04.922 


13.80.04.566 


7798.М6-8х14.36.019 
13.80.04.923 


9833.014-018-25-2-3 


пиеси 
e 
Е 


69 


КУ 


Рис. 37 Блок управления педальный 


Fig. 37 Реда! Control Unit 
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Рис. 38 Fig.38 13.80.04.940-10 Блок управления Control Unit 


Количество 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 


! 


04. 
04. 
04. 
6 [1380.04 
04. 
в [1380.04 
o [1380.04 
| 
04. 
| а: - .04. 
04. 
04. 
04. 
04. 
04. 
04. 
| 
04. 


71 


а 
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И 

№ И 
2 А а 
| ШД] 
АУС ИС 
Г 


а. 


1%. 


иа 


| NI 
eA TEFA 
Ге МИ 
рулет 
= а ВА ДР 


Ти 


0 


ат - а” 
Глад a 


И 
|||) 


Шел 


Рис. 38 Блок управления 
Fig. 38 Control Unit 
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Рис. 39 Fig.39 64002.20.000 Пневмогидроаккумулятор с гидроклапанами Рпештоћудгашс Accumulator with Hydraulic Valves 


Количество 
Обозначение на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 


a 
a 
E 
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А 


Рис. 39 Пневмогидроаккумулатор с гидроклапанами 
Fig. 39 Pneumohydraulic Accumulator with Hydraulic Valves 
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Рис. 40 Fig. 40 СП-71.0.30.100-10 Клапан обратный Check Valve 


Количество № 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков | Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ме Page 
1 30-3322 А.23.03.004 Штуцер Pipe union 
2 30-3323.07.13.061 Корпус Housing 1 
3 30-3322 А.23.02.405 Пружина Spring 1 
4 ГОСТ 3722-60 Шарик Б П. 10 мм Ball 1 


Рис. 40 Клапан обратный 
Fig. 40 Check Valve 
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Рис. 41 Ко. 41 005-04-87.12.000 Установка отопителя Сар Heater Installation 


Количество 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 


! 


Pipe union ! 


__- | | 
8 | 
ВЕН 
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Рис. 41 Установка отопитела 
Fig. 41 Cab Heater Installation 
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Рис. 42 Ко. 42 005-04-03.00.000 Установка силовая Power Unit 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly Fig. Ne 
unit 


! 43 


= 
"о 


~ 
я 


45 


46 
47 


005-04-03.15.000 Установка глушителя с нейтрализатором | Silencer installation 
ЭО-3322А.14.00.002 


ХО | оо со | оо 
— | со је 


30-33225.14.00.001 


в отдельном 
каталоге 


ТК-131 


| Хомуг червячный ФИ Муж пц 


Дизель Д-243 с насосом НШ-10Е и ком- Diesel-engine with pump and compressor 
прессором K1-3509010 без муфтът 


ГВН-20Г-01 Shaft flexible 


АБТ ЕСО ООО ОИ 


005-04-03.00.050 


Го 
BEJ 
| 14 | 1 


78 


Рис. 42.1 Установка силоваа 
Fig. 42.1 Power Unit 


15 
#6 


Го 


Ы 


| 
| 


во 
19 


77 


И-И 


дбизател 


Рис. 42.2 Установка силовая 
Fig. 42.2 Power Unit 
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Рис. 43 Fig. 43 005-04-03.20.000-10 Установка насоса Pump Installation 


Обозначение Наименование 
Designation 


Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly 


314-02-03.09.100-10 


313.3.55.557.303 Насос регулируемый Adjustable pump 


005-04-03.17.100 
Э0-3323.04.03.003 


6 __| 005-01-03.01.005 Крыша | 


1 


81 


ИЯ 


= 
TACH 
E 
У 
И 


ши 


Рис. 43 Установка насоса 
Fig. 43 Stick Pump Installation 
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А-А 


Рис. 44 Еі. 44 005-04-03.19.000 Установка воздухоочистителя Аш Cleaner Installation 


Количество 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 5: А Стр. 
Ref. № Designation и рег assembly unit m Ne Ре 


___1____005-04-03.19.001 


алво | ја ји 
з Хомугчермчини 068.88 ______| Моптуое Роа o S S 
Водитель [Аве | 1 || | 
|5 __| 005-04-03.18010 | Ограждение __"|Вазтг пп 
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Рис. 44 Установка воздухоочиститела 
Fig. 44 Ап Cleaner Installation 
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Гоа |, 
| ЧЕ | 


Рис. 45 Но. 45 005-04-03.21.000 Управление двигателем Engine Control System 


Количество Ме 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly 
unit 


| 
____6 ___ 005-04-03.14.060___________ Permar останов | емгтогир пп 
____9 ___ 005-01-03.10.070 __________ Tara (с насосом 4YTHM) | Tie rod (with pump 4YTHM) с 


005-01-03.10.006 
005-01-03.10.009 Slide-block 


005-01-03.10.008 Корпус ограничителя Housing of limiter 


005-01-03.10.011 
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Рис. 45.1 Управление двигателем 
Fig. 45.1 Engine Control System 


fan 


Ta) 


2 
а 


АУУ“ 


тии 


19 Х 


Болт Кортуба 


| 


“Болт к suku Боздушкого компрессорӣ 
га га 


Нагоса 


Рис. 45.2 Управление двигателем 
Fig. 45.2 Engine Control System 
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Рис. 46 Но. 46 005-04-03.11.000-10 Установка радиаторов Radiator Installation 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly 
unit 


| 
! 

! 
2 


> 


2 


7798.8М10-82Х25.58.019 
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№ поз Обозначение Наименование Мате 
Ref. № Designation 


3 

39 

40 

4 

42 
4 
44 | 

4 
46 | Хомугчервячный 219..28 е o 
5 
4 
1 
50 | 
5 5 | 
52 


38 _ 

39 

40 | 

Ea 

402.1 

43 

44| 2335814М3 _________| Прокладжа бв 
51 

НЕС 

Е 

48 | 

НЕС 

___50 __| 10362.14х23-1.6 ________ Рукав|-убомм оо | Нов от č | 


xX aB MM Hose 1=1800 mm 
|51 | 10362.14x23-1.6 Рукав 1-- 1800 
| 52 _ | 005-04-03.11.080 


8 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
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Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly unit 


Ne 
рисунков 
Fig. № 


Г 
р 


ШИ 


77 
LL 


S 


~N 


Рис. 46 Установка радиаторов 
Fig. 46 Radiator Installation 
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Рис. 47 Ео.47 005-04-03.15.000 Установка глушителя с нейтрализатором Silencer Installation 


Количество № 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne Page 
Ге јок ЦЕЛ 


005-04-03. 13.500 Muffler outlet pipe 

30-3323.04.00.002 Tana вар 
30387-0-0 | Нейтрализаор Ма | __-|___ | 
ГОСТ 2850-80 Картон асбестовый прокл (КАП) 6=1,0 Cardboard ИРЕНА НИ ЕИ НЫ 
3282.1,0-0-С Проволока L=1000 мм Wire 11000 mm и | ___ јр" == 
___6 | 90-3323.04.00.003 КХму __"|уже _"____|___4 || 


005-04-03.13.600 Ми ег outlet pipe и ооо оо он 
___8 | 005-04-03.13.001 Хомг __"|уж#с "| 2 e S 
___9 __| 005-04-03.13.400 Кронштейн а ___"|__2 "|_|____ 
005-04-03.15.100 О ООО С ЗОО ООО ООО ОТО 
30-3323.04.04.018 айва | м ССА 


12 005-04-03.15.001 Втулка а 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 | Bushing 
1-25 мм) 


[13 1[005-04-03.11.005 | Шпиљка ма 
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Рис. 47 Установка глушитела 
Fig. 47 Silencer installation 
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Рис. 48 Но. 48 005-04-70.00.000 Ход пневмоколесный Рпеитайс-Тугед Running Gear 


Обозначение Наименование Мате 
Designation 


005-01-70.40.000 


005-00-70.00.002 
30-33225.70.00.001 


198532390 6Хр 


15523.М22х1,5-7Н.5.019 
005-04-70.10.000 


6402.22.65Г..019 
005-02-70.90.000 Мост приводной неуправляемый 


6 005: 
e 

— o 1640. 
| 
| 
| 
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Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly 


Рис. 48 Ход пневмоколесный 
Fig. 48 Рпешпайс-Тугед Running Gear 
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Рис. 49 Ко. 49 005-01-70.40.000 Управление поворотом колес Steering Gear 


Обозначение Наименование Мате 
Designation 


 005-01-70.40.010 оромона | 


005-01-70.40.009 


6. | 
| и БЕНИ 

ШСП-35 
. 


95 


Количество 
на одну сб. единицу 
Qty рег assembly 


ИЕ 


И ДУ. 
ГАЙ 


N ЕБЕ 


||| 
Я а 72 
И реа | 
Я: 2 і: РА 


ИЗА 


Рис. 49 Управление поворотом колес 
Fig. 49 Steering Gear 


96 


Рис. 50 КЕе.50 005-02-70.90.000 Мост приводной неуправляемый Driven Non-Steer Axle 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly 
unit 


18 20.3519.100-01 Тип 20/20 Камера тормозная с пружинным знергоакку- Brake chamber 
мулатором 


5915.М8-6Н.5.019 
005-02-70.90.100 Картер в сборе 


7798.М16-68х40.58.019 


- 


3 
3 


! 


005-02-70.90.200 


30-3323.20.30.012 


6402.16.65Г.019 
005-01-70.91.000 
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Количество № 
Обозначение на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly Fig. Ne 

unit 

Bearing 2 
Crown gear hub 
Nut 
Pin 
Sun gear 
i 
Washer 
Locknut 
Locking ring 
Locking ring 
Bearing 
Collar 
Gasket 
Cover 


30-3323.20.30.009 Satellite 


Bearing 

Screw 

Crown gear wheel 

i 

Breather 

Pipe union 

Brake cam, aseembled 
i 
i 
Adjusting lever 
End washer 
Bolt 


вон 5 
а |25888 Е 


30-3323.20.30.031 Washer 


= 
= 


. 
005-01-70.90.001-01 Полуось левая Left-hand На -ахје 
60 | 
-02- 
| 6 | 
| 98 1 


е 
2 


98 


й неуправляемый 


~ 


Fig. 50.1 Driven М№оп-З{еег Axle 


Рис. 50.1 Мост приводно 


99 


~ 


~ 


й неуправляемый 


Рис. 50.2 Мост приводно 


Fig. 50.2 Driven Non-Steer Axle 
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Рис. 51 Ео.51 005-01-70.91.000 Передача главная Маш Drive 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly 
unit 


| 
10 


. -30-2- in 

` ut 
3128.5h8x10 
30-3323.20.31.018 
7808. М8-Врх 16.58.019 
6402.8.65Г.019 
30-3323.20.31.004 
30-3323.20.31.003 
- Е | Balf-axle gear | 
30-3323.20.31.014 


7795.М12х70.88 
30-3323.20.31.012 


! 
І 
! 


30-3323.20.31.013 Half-axle gear 


30-3323.20.31.016 
30-3323.20.31.201 Satellite gear 
Э0-3323.2031.015 
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Количество 
Обозначение Наименование на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 


102 


16 


17 


18 | 
19 
20 


Слнъ 


43 


25 


Хи | 26 


41 
40/39/38/ 29] 411ј 37 


ГЕО 


36/ 35/ 34] 33] 32) 31 28 


29 

30 | 

Рис. 51 Передача главная 
Fig. 5 Маш Drive 
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Рис. 52 Еі. 52 005-01-70.30.000 Мост неприводной управляемый Non-Driven Steer Axle 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly 


005-01-70.30.014 


005-01-70.30.015 
005-01-70.30.018 Шаиба регулировочнал Adjusting washer 


005-01-70.30.005 


005-01-70.30.020 
8752.2.1-100x125-1 


5915.M12-7H.019 


005-01-70.30.007 
7513 


005-01-70.30.011 
005-01-70.30.014-10 Left bolt 


- 
6 

ЕЕС НЕ 
ЕЕ! 

я 


104 


| 


| Ба kb нее 


15 
16 


22 


коса -. 
РРА] даа. 
| у 


зе, 
ЕИ а. 


= 


Рис. 52 Мост неприводной управляемый 
Fig. 52 Non-Driven Steer Axle 
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Рис. 53 Fig. 53 005-04-81.10.000 Пневмоуправление Pneumatic Control System 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly 
unit 


І 
10 
Е рі 


1 
i 
6402.10.01.019 
11371.10.01.019 
13.01.03.430 Кран разобщительный 
G 
i 


13.01.91.110 Трубопровод 


30-3322А.24.01.004 
ЭЗО2Б-1-6150-03 


5915.М6-7Н.5.019 


005-04-81.00.030 
11371.6.01.019 


5 
5 

23358.12М3 
5 


30-3322А.09.20.009 


ММІ24Д Sensor of emergency air pressure 


7798.BM10-8gx25.58.019 
S. 
Н 
30-3323.01.90.005 
7798.ВМ6-8рх30.58.019 
А t 


005-04-81 .00.001 


10362.12x20-1,6B Рукав 1=200+5 мм ose 1=200+5 mm 
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Количество 
Обозначение на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 


13.01.91.005 
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А 
А 
1 
a 


HA 


Н 
i 

| 

i 

! 


| 


/ 
ѓ \ 
| + 
\ 
зе Seki 2ч XI| 


БРЗЕ и 


| ша 7 ДЕ | Ф 


м-н 


ЕО / 
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D м соја у ~ q| зак 


Рис. 53.1 Пневмоуправление 
Fig. 53.1 Pneumatic Control System 
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Рис. 53.2 Пневмоуправление 
Fig. 53.2 Pneumatic Control System 
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Рис. 54 Ео.54 005-06-88.18.000 Электрооборудование Electric Equipment 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly 
unit 


т 
005:04-8814270 уо 5 


005-04-88.14.003 Пластина | Ф--ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90 Plate 
(30x250) 


Е о | 
__7 | 
рова 
(9 | 
[10 | 
[= 98 | 
иу 
| 5 | 
| 16 | 
Е! 
18 | 
та 
___20 | 
Ро | 
___22 | 
|___28 | 
30 | 
[32 
Е = | 
| 3 | 
ЕСЕН 
[49 
50 
51| 
[52 | 
53 | 
| 5451 
| 55 | 
Е 
58 | 
| 59 | 


Э302-1-1600-14 
13.06.20.002 
26.00.70.008 


100 2012.3711 Фара Headlamp 


Й 
10 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
30 
32 
34 
35 
40 
41 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
64 
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Количество Мо 


№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly Fig. Ne Page 
unit 
101 71.3716 Фонарь задний Rear lamp 2 


108 54.5205 Стеклоочиститель с пантографным 
| 
теля СЛ101 (Г. рычага=480 мм)) 

по ро Вентилатор автомобильный на привоеке (ѓа | 
1а [MT ОИ ПО ПО 
Turn indicator 

| 16  |4953747 [Pae S Rey | 
| 127 _ | 738374730 | Pemecraprepa _|Уаметау | 1 || | 
[128 ПР-20 | Блокпредохранителей | Blockofsafety device O Jo 1 | || 
| 129 | 2108-3725010 ___|Прикуривтељ | 


| 
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| Г] 

|| 
И 

| 
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35 55 55 55 55 = 


m Ooo оде 55975 оде 9. 


Xe рхе 9 охо ехо 555 


99 охе сув: 


90 50 око ојб ехо буг 55 
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ѓа 
Хи 


Рис. 54.1 Злектрооборудование 
Fig. 54.1 Electric Equipment 
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Рис. 54.2 Злектрооборудование 
Fig. 54.2 Electric Equipment 
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Рис. 54.3 Злектрооборудование 


Fig. 54.3 Electric Equipment 
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Рис. 54.4 Электрооборудование 
Fig. 54.4 Electric Equipment 
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Рис. 54.5 Злектрооборудование 
Fig. 54.5 Electric Equipment 
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Рис. 55 Fig. 55 005-06-88.18.000 34 Схема электрическая соединений Electric Connections Scheme 


Количество 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly unit 


| 
____6 | 005-06-88.18.040 _________| Жгуг проводв __|Уиебафе пп 
____8 | 005-04-88.14.280 _________| Провд О 
| 9 | 003-03-88.31.010 _______ ВОО оО 
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=== ВОР Ер А 25 J380 89 t 00 z 
БЧ-ТП Ка ра > 
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Б-Белый, Ж-желтый, 0-оранжевый, К-кросный. Р-розовый, 
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Рис. 55 Схема электрическая соединений 


Fig. 55 Connection Scheme 
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Рис. 56 Но. 56 005-30-00.00.000 Гидравлический вилочный погрузчик ВП05-30 (Н=4,5 м; О=4 т) Hydraulic Fork Loader ВПО5-30 


Количество Номера 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу рисунков Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne кана 


___1_____005-04-33.10.000 ________ Грузоподъемник | Loadcarrier пл ие ЕИ 
а Ч ! 
___3 1 005-06-04.00.000__________ Механизм опрокидывания кабины | Cab tipping mechanism | 
4 | 005-04-80.00.000__________ Гидрооборудование | Hydraulic equipment | || 1 |_ 1 
___5 __| 005-04-87.12.000 _________Установка отопитела | СабВеаег installation | || 1 | 1 
____6 __| 005-04-03.00.000__________ Силовал установа __"Ромтши ___"_|_1 __| 1 

____7 ____005-04-11.00.000 ________ Установка калота | Hood installation ___ | 1 O 

____8 1 005-04-70.00.000_________ Xon пневмоколесный по | Pneumatic-tired running gear | 
2 __ 003-04-81.10.000___________ Пневмоуправление_________ етер | 1 — f ГТ 
___10 __|_005-06-88.18.000__________ Злектрооборудование | Electric equipment | || 1 |_ 1 
_____| 90-33224.60.00.000  |3amema м 
___12 __| 005-04-00.00.080_______ | Шкоењ ме 
___13 __|_005-04-00.00.060_______| Кронштен __"ВМак« | Ев 
___14 __| 005-04-00.00.050__________ Pemerxa samaa | Rear lattice | Еј 
___15 __| 005-04-00.00.003 | Наклада _"Узар ____"_|"_1 ___| "___ | 
___16 __|_005-04-00.00.004_______| Наклада _"Узар ___"_|"__1 во 
17 __|_005-04-11.00.000 ______| юнен ваканы _______|___2 Ер | 
___18 __|_005-04-00.00200 Крым 
___19 __| 005-04-00.00.010 _________ Противовс цу бошем ___" | __| ___|____ 
o [osom [keme о 1 
___21 __| 005-04-00.00.100 Решетка _ "Јане | ов || 
2 юною мања 
___23 __ 100500002 Наклада _"""Уеар | Ев 
___24 __| 005-04-00.00.005 Накладка _"""|Уеар | об во 
__25 __| 005-04-00.00.007 _________ Щитокпередний _Егомзћода | Ев 
ПЕЕШЕ 
or [51402200002  јшњ оо ја ОИ ПО o o 
|28 _ | 225-00-00.00.004 ай м 
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Рис. 56.1 Гидравлический вилочный погрузчик 
Fig. 56.1 Hydraulic Fork Loader 
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Рис. 56.2 Гидравлический вилочный погрузчик 
Fig. 56.2 Hydraulic Fork Loader 
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Kanom условно не показан. 


Рис. 57 Ео.57 005-04-33.10.000 Грузоподъемник Load-Carrier 


Количество № 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly Fig. Ne 
unit 


2 
005-04-33.10.300 


| 005-04-33.10.300 _____________ Pamacpemaa | Мебшавате  _ č =Z o — | 
005-04-33.10.100 


10 005-00-33.91.000-20 Left-hand declination cylinder 
005-01-33.01.000-10 
005-01-33.00.003 


005-01-33.00.120 
005-01-33.00.004-10 
19853.1.3.Цбхр 


102309 Роликоподшипник Roll bearing 
Disk spring 


005-04-33.00.013 
005-00-33.00.110 
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Рис. 57.1 Грузоподъемник 
Fig. 57.1 Гоаа-Сагпег 
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Рис. 57.2 Грузоподъемник 
Fig. 57.2 Гоаа-Сагпег 
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Рис. 58 Fig. 58 005-13-00.00.000 Гидравлический вилочный погрузчик ВП 05-13 (с безблочной стрелой) Hydraulic Fork Loader ВП 05-13 


Количество Номера 
№ поз. Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу рисунков Стр. 
Ref. № Designation Qty per assembly unit Fig. Ne кана 


___1_____005-06-33.00.000 ________ Грузоподъемник | Коадсатт пл ие ЕИ 
а ЧЕ ! 
___3 __| 005-06-04.00.000__________ Механизм опрокидывания кабины | Cab tipping mechanism | 
____4 | 005-04-80.00.000__________ Гидрооборудованиг | Hydraulic equipment | || 1 |_ 1 
___5 __| 005-04-87.12.000 _________Установка отопитела | СабВеаег installation | || 1 | 1 
____6 __| 005-04-03.00.000__________ Силовал установа __"Ромтши ___"_|_1 __| 1 

____7 ____005-04-11.00.000 ________ Установка калота | Hood installation ___ | 1 O 

____8 1 005-04-70.00.000_________ Xon пневмоколесный по | Pneumatic-tired running gear | 
2 __ 003-04-81.10.000___________ Пневмоуправление_________ етер | 1 — f ГТ 
___10 __|_005-06-88.18.000__________ Злектрооборудование | Electric equipment | || 1 |_ 1 
_____| 90-33224.60.00.000  |3amema м 
___12 __| 005-04-00.00.080_______ | Шкоењ ме 
___13 __|_005-04-00.00.060_______| Кронштен __""ВМак« | ЕЕ 
___14 __| 005-04-00.00.050__________ Pemerxa samaa | Rear lattice | Еј 
___15 __| 005-04-00.00.003 | Наклада _"Узар _____|_1 во 
___16 __|_005-04-00.00.004 [Накладка _ Ваи 
17 __|_005-04-11.00.000 ______| Кронштен __"""Важ« ______|___2 || 
___18 __|_005-04-00.00200 Крым 
___19 __| 005-04-00.00.010 _________ Противовс цу бошем ____" | __| ___|____ 
јавија о 1 
2110050400100 [Решетка аео 
2 юнон мања 
___23 | 005-04-00.00.002 | Наклада _"|Уеар _____"_1 ___| "__|__ 
___24 __| 005-04-00.00.005 Накладка _"Узар ____"_|_"_1 ___| "__|__ 
__25 __| 005-04-00.00.007 _________ Шитокпередљин _Егомзћода | Ев 
ПЕЕШЕ 
or [540200002 (Maa ВОИ ОИ ОИ ПИ 
___28 _ | 225-00-00.00.004 ____ |Тажа мм 
__29 __| 005-03-33.08.000 _______| Кран-бала _Стааекапа | ЕД 
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А 
29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Грузоподьемник и фары условно не показаны, 10 


Рис. 58.1 Гидравлический вилочный погрузчик с безблочной стрелой ВП 05-13 
Fig. 58.1 Hydraulic Fork Loader ВП 05-13 
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Рис. 58.2 Гидравлический вилочный погрузчик с безблочной стрелой ВП 05-13 


Fig. 58.2 Hydraulic Fork Loader ВП 05-13 
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Рис. 59 Еіо. 59 005-06-33.00.000 Грузоподъемник (без вил) Гоад-Саглег (without forks) 


Количество № 
Обозначение Наименование Маше на одну сб. единицу | рисунков 
Designation Qty per assembly Fig. Ne 
unit 


2 3 


005-00-33.00.110 


005-04-33.00.013 
005-01-33.00.016 


710309 или Шарикоподшипник Ва! bearing 


005-01-33.00.030 Пружина тарельчатая Disk spring 
Э0-3322А.02.00.010 


005-04-33.00.020 
005-04-33.00.009 
005-06-33.00.100 
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20 
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Рис. 59.1 Грузоподъемник (без вил) 
Fig. 59.1 Гоад-Сагпет (without forks) 
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Рис. 59.2 Грузоподъемник (без вил) 
Fig. 59.2 Гоад-Сагпет (without forks) 
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Рис. 60 Е. 60 005-03-33.08.000 Кран-балка Стапе-реат 


Количество 
Обозначение Наименование Мате на одну сб. единицу 
Designation Qty per assembly 
unit 


005-03-33.08.300 ! 
30-33224.30.00.001 
005-03-33.08.100 Металлоконструкция кран-балки 


005-03-33.08.001 
005-03-33.08.205 
7 __| 11371.30.01.Овкп.019 


005-03-33.08.200 
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Рис. 60 Кран- 
Fig. 60 Стапе-Беат 
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